JOZEFA MULLER 


po długich i ciężkich cierpieniach zasnęła w Panu w Krakowie dnia 28 Lipca 1884 r. 
o godzinie 11 przed południem. 


RS. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się dnia 29 Lipea 1884 r. t. j. we Wtorek o godzinie 6 wieczór z domu 
pod Nr. 46 przy ulicy Grodzkiej na dworzec kolejowy w Krakowie. Ztamtąd przewiezione zostaną do grobu 
familijnego w Romanowee, gdzie odprawi się dnia 31 Lipca b. r. obrzęd pogrzebowy, na który w smutku 


pogrążona rodzina Krewnych 1 Przyjaciół zaprasza. 
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Kraków — Drukarnia Uniwersytecka. 


